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A Quatro Mãos 


Agentes de polícia 

A manifestação dos 
agentes de polícia em 
frente à Assembleia 
Legislativa (Ales) re- 
percutiu no Plenário. 
O deputado Delegado 
Danilo Bahiense (PL) 
usou o seu tempo na 
Fase das Comunica- 
ções da sessão dessa 
quarta-feira (17) para 
defender o pleito da 
categoria, que pede 
para ser integrada ao 
cargo de oficial inves- 
tigador de polícia. 


Agentes de polícia II 

“Hoje nós estamos 
recebendo em fren- 
te à Assembleia os 
agentes da Polícia Ci- 
vil que têm um pleito 
muito justo, que é o 
de seguir contribuin- 
do efetivamente para 
a segurança pública 
do nosso estado”, ini- 
ciou o deputado. 


Agentes de polícia 
HI 


No final do ano 
passado, foi publi- 
cada a Lei Federal 
14.735/2023, que ins- 
titui a Lei Orgânica 
Nacional das Polícias 


MARA LIMA 


Na sessão dessa quarta, Bahiense pediu sensibilidade do governo para a reivindicação dos servidores 


Civis e estabelece 
apenas três cargos no 
quadro de servidores 
das polícias, todos de 
nível superior: dele- 
gado de polícia; ofi- 
cial investigador de 
polícia; e perito oficial 
criminal - se o órgão 
central de perícia es- 
tiver integrado na es- 
trutura da Polícia Ci- 
vil, o que não é o caso 


Repórter de Plantão 


E: 


Gostou 


e saber que as 
famílias capi- 
xabas estão 


menos endividadas. 
A inadimplência em 
março de 2024 é a 
menor desde 2022. 
O valor é o menor 
desde julho de 2022, 
segundo a Pesquisa 
de  Endividamen- 
to e Inadimplência 
do Consumidor 
(PEIC). 
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F 


Não Gostou 


e saber que 
o preço do 
azeite dispa- 


rou e se tornou um 
item quase que de 
luxo nas despensas 
e mesas de muitos 
brasileiros. Por con- 
ta disso, já tem su- 
permercado no Es- 
tado colocando até 
lacre antifurto para 
evitar possíveis pre- 
juízos. 


do Espírito Santo, que 
agora conta com a Po- 
lícia Científica. 


Agentes de polícia 
IV 
Dessa forma, o car- 
go de agente de polí- 
cia, que é de nível mé- 
dio, deixa de existir. O 
que a categoria defen- 
de é que a maioria dos 
agentes tem ensino 


Fale conosco: 


(27) 99984-0041 


superior e exerce fun- 
ções semelhantes aos 
dos investigadores e, 
por isso, poderia ser 
aproveitada no cargo 
de nível superior. 


Agentes de polícia V 

“Um grupo de tra- 
balho foi criado no 
estado para, então, 
analisar a unificação 
dos cargos de escri- 


vão, de investigador 
e de agente de polícia. 
Para nossa surpresa, 
foi nos relatado que 
há decisões em que 
os agentes de polícia 
não seriam integrados 
ao cargo de oficial in- 
vestigador de polícia, 
o que é lamentável e 
um desperdício para 
a nossa sociedade”, 
opinou Bahiense. 


Agentes de polícia 
VI 

“Temos exemplos 
de profissionais que 
são fundamentais nas 
delegacias especiali- 
zadas. Se ficarem de 
fora do que abrange 
a lei nacional, o que 
vão fazer? Serviço ad- 
ministrativo? Isso não 
pode acontecer (...). 
Não podemos deixar 
servidores que com- 
batem o crime todos 
os dias com serviços 
que não vão ajudar a 
população capixaba 
na manutenção da se- 
gurança”, continuou 
o parlamentar. 


Diálogo 
O delegado apo- 
sentado pediu a sensi- 


bilidade do Executivo 
para o pleito: “Con- 
clamamos ao gover- 
no para que faça o 
certo. Porque deixar 
os agentes de Polícia 
Civil fora do escopo 
do cargo de oficial in- 
vestigador de polícia 
é desprezar a forma- 
ção qualificada de ser- 
vidores e prejudicar a 
sociedade.”, disse. 


Diálogo II 
“Afinal, um poli- 
cial não é formado só 
quando sai da acade- 
mia. O policial é trans- 
formado a cada dia. E 
em momentos de in- 
segurança, não pode- 
mos nos dar ao luxo 
de perder servidores 
que conhecem cada 
canto do estado”, re- 

forçou Bahiense. 


Diálogo II 

Segundo o depu- 
tado, ele já conversou 
sobre o assunto com o 
presidente da Assem- 
bleia, Marcelo Santos 
(Podemos), que solici- 
tou uma agenda com 
o governador Rena- 
to Casagrande (PSB) 
para tratar do tema. 
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Fernando Camiletti lança pré-candidatura 
a prefeito de Sooretama nesta quinta (18) 


Lançamento acontece às 19h, na Atis, em Córrego Alegre; entre 
os presentes, um representante do governador Casagrande 


or entender que é 
P: momento certo, e 
desejar a continui- 
dade da trajetória bem- 
sucedida do município 
nos últimos anos, o vi- 
ce-prefeito Fernando Ca- 
miletti (Republicanos), 
confirma para esta quin- 
ta-feira (18), o lançamen- 
to de sua pré-candidatu- 
ra ao cargo de prefeito de 
Sooretama. O evento está 
marcado para as 19h, na 
Associação da Terceira 
Idade de Sooretama(A- 
tis), localizada na Aveni- 
da Angelo Suzano, 1.370, 
Córrego Alegre. 
Além de apoiadores, 
o evento contará com a 
ae de autoridades 
ocais, líderes religiosos, 
representantes do comér- 
cio e da indústria local e 
deputados federais e es- 
taduais. Um representan- 
te do governador Renato 
Casagrande também es- 
tará presente. 
Ao longo dos últi- 
mos oito anos, Camiletti 
atuou como vice-prefeito 


e esteve à frente ainda da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura. Esta posição 
o credencia a continuar 
no comando das ações 
para o progresso de Soo- 
retama, avaliam observa- 
dores políticos. 

Os mesmos analistas 
dizem que a incansável 
dedicação de Fernando 
em impulsionar o desen- 
volvimento econômico e 
fortalecer os laços comu- 
nitários demonstra um 
compromisso inabalável 
com o avanço e o bem-es- 
tar da cidade e de seus 
habitantes. Fles acres- 
centam que o vice-pre- 
feito vem desenvolvendo 
um excelente trabalho 
no município ao lado do 
prefeito Alessandro Broe- 
del, que encerra, este ano, 
seu segundo mandato 
consecutivo. 


Nova fase 
Fernando  Camilet- 
ti avalia que Sooretama 
vive nova fase, desde a 
primeira gestão de Ales- 


sandro Broedel (PSB), 
iniciada em 2017. “No 
mandato passado, resol- 
vemos muitos proble- 
mas e proporcionamos 
mais qualidade de vida 
aos moradores. Tivemos 
sucesso e começamos 
bem o segundo mandato. 
Lutamos pelo desenvol- 
vimento do município e 
pela instalação de empre- 
sas”, analisou. 

Camiletti defende a 
participação da socieda- 
de na política por con- 
siderá-la fundamental 
para melhorar a vida das 
pessoas. Ele admite que a 
responsabilidade é mui- 
to grande ao exercer um 
cargo Rr e, por isso, 
trabalha com projetos 
e empenho. “Devemos 
procurar fazer o melhor 
sempre. Estou à disposi- 
ção e podem contar comi- 
go”. Frisou. 


Quem é Fernando 
Camiletti 
Fernando  Camiletti 
é agricultor, descenden- 


te de italianos, tem 43 
anos e dois filhos: Pedro 
e Maria Cecilia. Estudou 
contabilidade, gestão 
pública e direito. Che- 
gou a trabalhar com con- 
tabilidade, mas retornou 
para o meio rural, pois 
valoriza a agricultura e o 
potencial do setor. 
Durante seis anos, 
esteve à frente da Secre- 
taria da Agricultura de 
Sooretama, e destaca o 
trabalho realizado, que 
foi feito com planeja- 
mento, dedicação e ges- 
tão eficiente. Ele apoia 
serviços mais próximos 
dos moradores e a valo- 
rização das potenciali- 
dades do município. 


Pai já foi vereador, 
vice-prefeito e 
prefeito 

Nas primeiras elei- 
ções realizadas em Soo- 
retama, em 1996, Moacir 
Camiletti, pai de Fernan- 
do, foi eleito vereador e 
em seguida presidente 
da câmara. Para reali- 
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Vice-prefeito de Sooretama, Fernando Camiletti 


zar as primeiras sessões, 
improvisou mesas e 
alugou cadeiras, dando 
importante contribuição 
para o município. 

Nas eleições de 2008, 
Moacir Camiletti foi 
candidato a vice-pre- 
feito na chapa de Joana 
Rangel e juntos conquis- 


taram a prefeitura, to- 
mando posse em 1º de 
janeiro de 2009. Com o 
afastamento de Joana, 
Moacir assumiu o exe- 
cutivo em 11 de julho de 
2012 e ficou no cargo até 
o fim do mandato, em 
31 de dezembro do mes- 
mo ano. 


Parceria Secti e Senac leva educação profissional 
às comunidades quilombolas do Espirito Santo 


Governo do Es- 
tado, por meio 
da Secretaria da 


Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação 
Profissional (Secti), em 
parceria com o Serviço 
Nacional de wd 
gem Comercial (Senac), 
torna público o termo 
de parceria 016/2024. 
O termo de parceria es- 
tabelece ações a serem 
implementadas visando 
à capacitação de indivi- 
duos em situação de vul- 
nerabilidade, especial- 
mente na comunidade 
Quilombola de Graúna, 
no município de Itape- 
mirim. 

O objetivo desta par- 
ceria é viabilizar opor- 
tunidades de educação 
profissional por meio do 
Programa Senac de Gra- 
tuidade (PSG), buscan- 


+ 


do atender aos princí- 
pios de inclusão social e 
promoção da equidade, 
alinhados aos objetivos 
do programa. A trans- 
parência na seleção de 
candidatos e a inclusão 
de turmas exclusivas são 
medidas que reforçam 
o compromisso das ins- 
tituições com o acesso 
igualitário à educação. 
“Estamos muito sa- 
tisfeitos em anunciar 
essa parceria entre a 
Secti e o Senac, que visa 
capacitar indivíduos em 
situação de vulnerabili- 
dade, especialmente na 
comunidade Quilom- 
bola de Graúna. E mais 
do que uma colaboração 
entre instituições; é um 
compromisso conjunto 
com a inclusão social e 
a promoção da equida- 
de. Reconhecemos não 


apenas a importância 
econômica local da co- 
munidade, mas também 
seu papel vital na pre- 
servação da cultura qui- 
lombola e na conserva- 
ção ambiental da região. 
Com essa parceria, esta- 
mos não apenas ofere- 
cendo oportunidades de 
educação profissional, 
mas também valorizan- 
do e fortalecendo essas 
comunidades”, pontuou 
o secretário de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Ino- 
vação e Educação Profis- 
sional, Bruno Lamas. 

A Comunidade Qui- 
lombola de Graúna não 
é apenas reconhecida 
pela contribuição eco- 
nômica local, mas tam- 
bém pela preservação da 
cultura quilombola e o 
papel crucial na conser- 
vação ambiental da re- 


gião. O acordo estabele- 
ce as responsabilidades 
de cada parte envolvida. 
Ao Senac, cabe a dispo- 
nibilização de recursos 
técnicos e pedagógicos, 
bem como a oferta de 
instrutores para minis- 
trar os cursos. 

Por sua vez, à Secti, 
é atribuída a disponibi- 
lização de espaço físico 
e a manutenção das ins- 
talações necessárias para 
a realização das ativida- 
des educacionais. A con- 
cessão de 30 vagas para 
as turmas, conforme as 
diretrizes do Programa 
Senac Gratuidade (PSG), 
é um dos pontos centrais 
do acordo. 

O público-alvo prio- 
ritário consiste nos 
membros da comuni- 
dade quilombola, com 
idade a partir de 16 anos 


e diferentes níveis edu- 
cacionais. Esses indiví- 
duos, em sua maioria, 
têm renda familiar de 
um a dois salários mí- 
nimos, sendo importan- 
te ressaltar que muitos 
não estão formalizados 
como Microempreende- 
dores Individuais (MEI). 

Essa parceria entre 
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Senac e Secti representa 
um passo significativo 
na promoção da edu- 
cação profissional e na 
valorização das comu- 
nidades quilombolas, 
contribuindo para o de- 
senvolvimento social e 
econômico sustentável 
do Estado do Espírito 
Santo. 

+ 
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Linhares recebe etapa Norte do Circuito 
Capixaba de Cerveja Artesanal 


Evento é nesta sexta-feira (19) no Center Norte Conceição 


inhares recebe 
a partir dessa 
sexta-feira (19), 


a etapa Norte do Cir- 
cuito (Capixaba de 
Cervejarias Artesa- 
nais. O evento será 
realizado no Center 
Norte Conceição, lo- 
calizado na Rua Go- 
vernador Florentino, 
nº 80, no bairro Con- 
ceição, até domingo 
(21). A expectativa é 
de que o evento atraia 
um grande público 
durante os três dias de 
festa. 

O encontro é uma 
oportunidade para os 
moradores da cidade 
e turistas conhecerem 
as diversas opções de 
cerveja artesanal pro- 
duzidas em Linhares e 
região. Os participan- 
tes poderão se divertir 
ao som de várias atra- 
ções musicais como 


Alexandre Borges 
Quinteto, Saulo Simo- 
nassi e Dona Fran. 

Ao todo, o Circuito 
Capixaba de Cervejas 
Artesanais será com- 

osto por cinco etapas 
(Norte Sul, Monta- 
nhas Sul, Imigrantes 
e Metropolitana), com 
a participação mé- 
dia de dez cervejarias 
por etapa. Serão ofe- 
recidas cervejas de 
qualidade, música, 
gastronomia, artesa- 
nato e produtos da 
agroindústria nos mu- 
nicípios onde o evento 
será realizado. 

O circuito é uma 
realização da Asso- 
ciação das Indústrias 
de Cerveja Artesanal 
Capixaba  (Aicerva) 
e Rota Eventos, com 
apoio do Governo do 
Estado do Espírito 
Santo, Aderes, Prefei- 


tura de Linhares, por 
meio da secretaria 
municipal de Cultura 
e Turismo, e Oxivit. 


Confira abaixo a 

programação: 
Sexta-feira (19/04) 
18h — Abertura oficial 
19h — Dicas sommelier 
20h — Forró do Chico 
22h30 - Show Saulo 
Simonassi 


Sábado (20/4) 

11h — Abertura 
11h30- Vinícius Her- 
kenhoff 

20h — Rock 80 

22h - Show Dona Fran 


Domingo (21/4) 

11h — Abertura 
11h30min — Show Ale- 
xandre Borges Quin- 
teto 

15h30min - Marcelo 
Ribeiro 

18h — Encerramento 
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Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal em Linhares neste fim de semana começa sexta e vai até 


domingo 


Sicoob é uma das três melhores instituições 
financeiras do país, diz ranking da Forbes 


elo segundo ano 
Pirs o 
Sicoob foi reco- 
nhecido como a tercei- 
ra melhor instituição 


financeira do Brasil, 
segundo o ranking 


“Melhores Bancos do 
Mundo 2024”, realiza- 
do pela Forbes em par- 
ceria com a empresa 
de estudos de mercado 
Statista. 

Foram entrevista- 


das 49 mil pessoas em 
33 países, abrangendo 
17 idiomas diferentes. 
Os participantes foram 
convidados a avaliar 
bancos e instituições fi- 
nanceiras em que pos- 
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suem conta corrente 
ou poupança, ou que 
conheciam por meio 
de familiares e amigos. 
No total, 403 organiza- 
ções foram avaliadas 
globalmente. 

De acordo com 
Marco Aurélio Alma- 
da, diretor-presidente 
do Sicoob, a presença 
do Sicoob no Top-3 de 
um ranking desse por- 
te confirma que o pro- 
pósito da instituição, 
de conectar pessoas 
para promover justi- 
ça financeira e pros- 

eridade, está sendo 
ielmente cumprido. 
“Estamos profunda- 
mente honrados por 
mais uma vez sermos 
reconhecidos pela 
Forbes. Esse reconhe- 
cimento reflete nosso 
compromisso como 
uma instituição finan- 
ceira cooperativa que 
se dedica em oferecer 
produtos e serviços 
sempre alinhados com 
as necessidades e a 


satisfação dos nossos 
cooperados. A presen- 
ça do Sicoob no ran- 
king atesta a eficácia 
desta abordagem. Por 
isso, continuaremos a 
desenvolver iniciativas 
ue impulsionam o 
esenvolvimento eco- 
nômico e social das re- 
iões em que atuamos, 
omentando a inclusão 
financeira e o bem-es- 
tar da comunidade”, 
destaca. 

Para o executivo, a 
classificação do Sicoob 
se deve à sua contínua 
busca por soluções 
inovadoras e sustentá- 
veis, fundamentadas 
no princípio da coope- 
ração e na participação 
ativa dos cooperados. 
Em 2023, a instituição 
financeira registrou 
um aumento signifi- 
cativo em seus resul- 
tados, atingindo R$ 
8,4 bilhões. Seguindo 
os princípios do coo- 
perativismo financei- 
ro, uma parte desse 


montante é distribuí- 
da diretamente aos 
cooperados, enquan- 
to o restante é inves- 
tido na estruturação 
da cooperativa. Esses 
investimentos possibi- 
litam a expansão das 
operações e o desen- 
volvimento de pro- 
gramas sociais e ações 
sustentáveis nas co- 
munidades atendidas, 
que contribuem para 
a construção de uma 
sociedade mais justa e 
consciente. 

O Sicoob é um sis- 
tema de cooperativas 
financeiras composto 
por 342 cooperativas 
singulares, 14 coope- 
rativas centrais e pelo 
Centro Cooperativo 
Sicoob (CCS). Com 
uma rede de 4,6 mil 
pontos de atendimen- 
to, é reconhecido como 
a maior rede física do 
país. Em mais de 400 
cidades, o Sicoob é a 
única instituição finan- 
ceira presente. 
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em localidades do interior do mu 


Prefeitura de Li- 

nhares, por meio 

da Secretaria de 
Saúde, continua com o 
trabalho de combate ao 
Aedes aegypti, mosqui- 
to transmissor da den- 
gue, zika e chikungun- 
ya, no município. 

Além das ações com 
carro fumacê nos bair- 
ros, comunidades do 
interior também estão 
sendo atendidas. No 
último sábado (13), o 
fumacê contemplou as 
localidades de Lagoa 
da Viúva, Brejo Gran- 
de e Gravatá. Além do 
carro fumacê, também 
foram intensificadas as 
visitas domiciliares dos 
agentes de endemias às 
residências. 

Nesta segunda-feira, 
16, a Vigilância em Saú- 
de divulgou um novo 
cronograma de atendi- 
mento com o carro fu- 
macê para as próximas 
semanas. 


Confira o cronograma: 
Interlagos — 17/04- ma- 
nhã 

Interlagos — 17/04- noite 
BNH- 18/04- manhã 
BNH- 18/04- noite 


Vacinação contra a dengue 


“e 


BNH- 19/04- manhã 
José Rodrigues Maciel- 
19/04- noite 

Lagoa do Meio- 20/04- 
manhã 

Jardim Laguna e PRL - 
20/04- noite 

Jardim Laguna- 22/04- 
manhã 

Palmital — 22/04- noite 


Palmital - 23/04- ma- 
nhã 

Recanto dos 
23/04- noite 
São José- 24/04- manhã 
São José/ Lagoa Park — 
24/04- noite 

Boa Vista / Linhares V- 
25/04- manhã 

Nova Esperança - 


Lagos- 
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Dengue: Linhares reforça combate à doença 


25/04- noite 

Movelar — 26/04- ma- 
nhã 

Movelar — 26/04- noite 
Movelar — 27/04- ma- 
nhã 

Planalto- 27/04- noite 
Planalto- 29/04- manhã 
Santa Cruz- 29/04- noi- 
te 


HUMBERTO DEMARCHI 
Fh = 


A 


Santa Cruz/ Jocafe- 
30/04- manhã 
Santa Cruz/ Jocafe- 


30/04- noite 

Canivete/ Nova Betâ- 
nia/ Cond. Unique- 
01/05- manhã 
Canivete- 01/05- noite 
Canivete/ Polo Move- 
leiro- 02/05 — manhã 


campanha de 
imunização 
contra a den- 


gue continua em Ara- 
cruz. A vacinação, 
conforme informação 
da prefeitura, por 
meio da Secretaria de 
Saúde, acontece de 
segunda a sexta-fei- 
ra, das 7h30 às 15h30, 
nas Unidades de Saú- 
de. O município re- 
cebeu até o momento 
cerca de 2.600 doses 
da vacina. 

O público-alvo 
são crianças e ado- 
lescentes de 10 a 14 
anos. De acordo com 
o Ministério da Saú- 
de (MS), é a faixa etá- 
ria com mais risco de 
desenvolver formas 
graves da doença, e 


nicipio 


SECOM LINHARES 


Vila Maria/ Vila Izabel 
— 02/05- noite 

Centro- 03/05- manhã 
Colina / Nossa Se- 
nhora da Conceição- 
03/05- noite 


Conjunto  Juparanã- 
04/05- manhã 

Três Barras- 04/05- 
noite 


continua em Aracruz 


com maior número 
de pacientes hospita- 
lizados no país. 

Quem estiver in- 
fectado pela dengue 
deve aguardar um 
período de seis meses 
para receber a vacina. 

Para vacinar, é ne- 
cessário que as crian- 
ças e adolescentes 
estejam acompanha- 
das dos pais ou res- 
ponsáveis legais, com 
documento oficial 
com foto e cartão de 
vacina. 


Serviço: 
Vacinação contra a 
dengue 
Local: Unidades de 
Saúde 
Das 7h30 às 15h30 de 
segunda a sexta-feira 


+ 


+ 
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PUBLICAÇÃO LEGAL 


CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE LINHARES 
Tabelionato de Prakesto de pinos e Documentos de 
ívida 


EDITAL DE INTIMAÇÃO 


Acham-se neste Cartório, na Av. Comendador Rafael, 1440, 
Centro - Linhares/ES, CEP: 29.900-052, Tel: (27) 3370-0100, títu- 
los de responsabilidade das seguintes pessoas: 


50.020.706 LYNCON ALVES SALVADOR - CPF/CNPJ: 
50.020.706/0001-93 
ALEXANDRO NASCIMENTO - CPF/CNPJ: 070.830.617-93 
AMENARIA APARECIDA SIQUEIRA - CPF/CNPJ: 
108.855.277-39 (2) 
ANDERSON CLIFFER DE MELO SILVA - CPF/CNPJ: 
30.157.208/0001-80 
ANTONIO RAMOS DE MOURA - CPF/CNPJ: 201.448.147-49 
CAMILA GRAZZIOTTI DADALTO - CPF/CNPJ: 112.277.747-70 
CAPELARIO TINTAS LTDA - CPF/CNPJ: 40.877.237/0001-70 
CLEONICE SAID FIORINO - CPF/CNPJ: 560.192.627-15 
DEODORO MAZIOLI - CPF/CNPJ: 421.081.607-87 
DORCINIO PERIATO - CPF/CNPJ: 379.896.267-72 
EDENE REIS MENEZES - CPF/CNPJ: 022.769.607-79 
EDIEME GOMES LIMA - CPF/CNPJ: 024.571.597-50 
EDIMAR CANDIDO SOARES - CPF/CNPJ: 115.138.277-90 
EDMILSON SUPELETE - CPF/CNPJ: 024.550.117-71 (2) 
ELISANGELA SOUZA OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 049.481.335-07 
ERENILDO SANTOS SOBRINHO - CPF/CNPJ: 368.129.275-20 
ESPOLIO DE FRANCISCO BERGAMINI - CPF/CNPJ: 
885.403.247-68 
FABIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 002.893.975-10 
GEOVANE DE PAULA TEIXEIRA - CPF/CNPJ: 103.538.027-78 
GILMAR MENDES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 072.845.457-20 
GILVAN CHAVES DE OLIVEIRA 03092827309 - CPF/CNPJ: 
28.351.345/0001-09 
GIOVANI DE SOUZA TESCH - CPF/CNPJ: 091.610.567-90 
IVONETE MARIA RODRIGUES SIMOES DA TRINDADE - 
CPF/CNPJ: 850.360.647-04 
JOBE NUNES - CPF/CNPJ: 904.417.027-91 (2) 
JORGE LUIS TEIXEIRA - CPF/CNPJ: 034.735.657-50 
JOSE JENEBALDO NEVES VIEIRA - CPF/CNPJ: 342.803.407-49 
JOSENILTON FERREIRA PIAO - CPF/CNPJ: 027.483.727-78 (2) 
JUCINEIDE CRUZ DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 734.679.105-30 
JULIA GRACILLA ROSA - CPF/CNPJ: 121.019.877-08 
JULIANA SILVA MASSUCATTI - CPF/CNPJ: 096.626.407-03 
LIMETRAL LINHARES MECANICA DE TRATORES LTDA - 
CPF/CNPJ: 27.980.838/0001-45 
LUCAS LARGURA FERRA O - CPF/CNPJ: 181.667.647-09 
LYNCON ALVES SALVADOR - CPF/CNPJ: 50.020.706/0001-93 
MARFALDA BUDRINE COMINATTI - CPF/CNPJ: 891.098.057-53 
MARIA RITA DEPIZZOL - CPF/CNPJ: 576.527.407-20 
MENELLI PARTICIPACOES LTDA - CPF/CNPJ: 
24.022.315/0001-06 
PRISCYLA AMORIM MIRANDA - CPF/CNPJ: 128.886.987-81 
RITA DE CASSIA PESTANA JOHNSON - CPF/CNPJ: 
493.481.087-00 
ROCHA ELETRONICA E COMERCIO LTDA - CPF/CNPJ: 
01.831.443/0002-78 
RS MANAGEMENT LTDA - CPF/CNPJ: 29.202.492/0002-60 
SABINO GALTER - CPF/CNPJ: 395.186.637-34 
STEFANO LAUERS COELHO - CPF/CNPJ: 117.961.717-78 
VANESSA CIRIACO BANDEIRA ROCHA 097275607 - CPF/ 
CNPJ: 11.705.942/0001-91 
VICENTE MENDES MOTA - CPF/CNPJ: 416.908.007-63 
VINIVIUS DE PAULO BRITO - CPF/CNPJ: 153.508.317-47 


Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-as para os fins 
de direito e não sendo atendida a presente até o dia 19/04/2024, 
notifico-a(s) do protesto. 

ALERTA: CUIDADO COM O GOLPE! Caso receba uma men- 
sagem ou ligação de um suposto Cartório de Protesto com a 
intenção de cobrar uma dívida, tenha em mente que pode se 
tratar de um golpe. Para certificar-se de que a dívida existe, en- 
tre em contato diretamente com este Cartório no endereço ou 
telefone acima mencionado. 


Linhares-ES, 17 de abril de 2024. 
Helvécio Lacerda Junior - Tabelião Interino 


Site: www. loficiolinhares.com.br 
Expediente: Seg. a Sex. de 09:00 às 18:00 


COMUNICADO 


LICENÇA AMBIENTAL 


Ana Mont'mor Santos Bar-ME, torna público que ob- 
teve da SEMAM/ARACRUZ, através do Processo no 
43.084/2023. Licença Ambiental por Adesão e Com- 
promisso LAC Nº: 003/2024, para atividade de bares 
e restaurantes com música ao vivo ou som mecânico, 
na Rua Florentino ÁAvidos, 597, Bairro De Carli, Ara- 
cruz/ES. 
Ana Mont'mor Santos Bar-ME 


COMUNICADO 


EWERTON DOMINGOS BOBBIO torna público 
que requereu da SEMUMA, através do processo nº 
2197/2024, a Licença Municipal Ambiental para ati- 
vidade de Estocagem, armazenamento ou depósito 
exclusivo para grãos e outros produtos alimentícios, 
associado ou não à classificação rebeneficiamento), 
incluindo frigorificados, localizado no Sítio Boa Vis- 
ta, Córrego Ranço Alto, Zona Rural — CEP: 29.927-000, 
Sooretama/ES. 


COMUNICADO 


Edigar Casagrande, torna público que obteve da 
SEMMA, através do processo nº 0850/2023, a Licença 
Municipal de Operação (LMO) Nº 003/2024 para ati- 
vidade de Secagem mecânica de grãos e pilagem de 
grãos, no município de Rio Bananal - ES. 


COMUNICADO 


José Maria Faé, torna público que obteve da SEMMA, 
através do processo nº 0815/2023, a Licença Munici- 
pal de Operação (LMO) Nº 002/2024 para atividade de 
Secagem mecânica de grãos, associada a pilagem, no 
município de Rio Bananal — ES. 


curte 


ICIaS 


atitudelinhares.com.br 


Valdeir Rosa, torna público que obteve da SEMMA, 
através do processo nº 7677/2022, a Licença Municipal 


de Regularização (LMR) Nº 006/2024 para atividade 
de Secagem mecânica de grãos e pilagem de grãos, no 
município de Rio Bananal - ES. 


www.cenot 
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Superintendência Regional visita escolas 
em Aracruz para avaliação de resultados 


RENATO LANA 


écnicos da Su- 
perintendên- 
cia Regional de 


Educação de Linhares 
(SRE) — SEDU estive- 
ram em Aracruz nes- 
sa terça-feira (16) para 
uma visita à Escola 
Municipal de Ensino 
Fundamental (EMEF) 
Zenília Varzem Ribei- 
ro, Barra do Riacho, 
para analisarem os 
resultados das avalia- 
ções de Fluência Lei- 
tora, de Fortalecimen- 
to da Aprendizagem 
(AFA) e do Programa 
de Avaliação da Edu- 
cação Básica do Es- 
pírito Santo (Paebes/ 
Paebes Alfa/2023). 

“A avaliação ou 
teste de fluência bus- 
ca aferir a fluência 
em leitura do código 
alfabético de nossa 
língua portuguesa, 
na variante brasileira, 
dos estudantes do 2° 


ano do Ensino Fun- 
damental da rede. Já 
a AFA são os exercí- 
cios que têm cunho 
diagnóstico e formati- 
vo, visando a melho- 
ria da aprendizagem 
com foco nos descri- 
tores das avaliações 
externas e nas habi- 
lidades do currículo 
do Espírito Santo, nos 
componentes de lín- 
gua portuguesa e ma- 
temática”, explicou 
Vanderleia Suprani, 
articuladora munici- 
pal do Compromisso 
Nacional Criança Al- 
fabetizada — RENAL- 
FA/Semed. 

A coordenadora do 
PAES em Aracruz/Se- 
med, Lucimara Vitó- 
ria Machado Lourei- 
ro, lembrou que essa 
terceira avaliação está 
relacionada à quali- 
dade da educação bá- 
sica, cuja aplicação é 


censitária e realizada 
anualmente ao final 
de cada etapa. “Os 
estudantes do 2° e 5° 
ano do Ensino Funda- 
mental são avaliados 
em língua portuguesa 


e matemática, os do 9° 
ano, além desses com- 
ponentes, alternada- 
mente, em anos pares, 
são avaliados em his- 
tória e geografia, e em 
anos ímpares, ciên- 


cias”, lembrou. 

Todo este processo 
visa aferir o desempe- 
nho da aprendizagem 
dos estudantes nas 
habilidades previstas 
para o ano em cur- 


so. A equipe da SRE 
pretende visitar, nas 
próximas semanas, as 
outras seis escolas de 
Aracruz que fazem 
parte do Ciclo de Ges- 
tão do Paes (CGP). 


Jaguaré: São João Bosco comemora 
nova quadra poliesportiva 


A região vai ganhar ainda a construção 
de uma praça e a reforma e ampliação da 
Escola Comunitária São João Bosco 


Prefeitura de 
Jaguaré segue 
promovendo 


investimentos para 
oferecer sempre o me- 
lhor para a população. 
Com esse objetivo, a 
Gestão Municipal en- 
tregou mais uma qua- 
dra poliesportiva. A 
região contemplada 
dessa vez é a Comu- 
nidade de São João 
Bosco, no interior do 
município. 

O novo investimen- 
to, em parceria com o 
Governo do Estado, 
é realizado por meio 
do programa Fundo 
Estadual de Apoio 
ao Desenvolvimento 


+ 


Municipal — Fundo 
Cidades. A nova qua- 
dra foi construída em 
uma área de seiscen- 
tos metros quadrados, 
e está avaliada em R$ 
675.000,00. Esse equi- 
pamento público ofe- 
rece, além de práticas 
esportivas, ações cul- 
turais, sociais e entre- 
tenimento. 


Continuidade do 
progresso 

O prefeito Marcos 
Guerra enfatizou que 
conquistas significa- 
tivas não podem ser 
alcançadas indivi- 
dualmente. “É graças 
às nossas boas par- 


cerias que consegui- 
mos atrair diversos 
investimentos para 
o nosso município. 
Destaco, em especial, 
o montante de mais 
de 3 milhões de reais 
destinado para São 
João Bosco. Expresso 
minha profunda grati- 
dão à comunidade por 
seu apoio contínuo e 
comprometimento ao 
longo dessa jornada 
de progresso”, afir- 
mou o prefeito. 

Além da quadra, a 
Prefeitura por meio da 
Secretaria Municipal 
de Educação — Seme, 
está construindo um 
poço artesiano, no va- 


SECOM JAGUARÉ 


Inauguração de nova quadra poliesportiva em São João Bosco, Jaguaré/ES 


lor de R$ 61.000,00, e 
a reforma e ampliação 
da Escola Comunitá- 
ria Rural Municipal — 
Ecorm São João Bosco. 
A obra está estimada 


em R$ 1.220.000,00. 
Outra obra que terá 
início na comunidade 
é a construção de uma 
Praça de Lazer, no va- 
lor aproximado de 700 


mil reais. A Secretaria 
de Obras também rea- 
lizou calçamento na 
comunidade em um 
investimento de R$ 
435.000,00. 

+ 
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oude em Pauta 


uma alteração 
enética e here- 
itária que se ma- 


nifestou por um dis- 
túrbio na coagulação 
do sangue, causando 
vários tipos de sangra- 
mentos. E uma doença 
ligada a cromossomos 
X. Existe 2 tipos de he- 
mofilia: hemofilia A, 
que é a mais comum, 
ocorre pela deficiência 
do fator VIII, e hemo- 
filia B, que ocorre pela 
deficiência do fator 
IX da coagulação. São 
classificadas de acordo 
com os níveis dos fato- 
res em: grave, modera- 
do e leve. 

Os sintomas desta 
enfermidade são os 
sangramentos em ar- 
ticulações e músculos, 
que podem ocorrer 
pós- -trauma e espon- 
tâneos. Porém, pode 
haver sangramentos 
em qualquer local do 
corpo, tais como boca, 
neto, pele, rim, etc. 

iagnostico é rea- 


lizado pela clínica do 
paciente que apresen- 
ta sangramentos, no 
histórico familiar pe- 
diatria e a dosagem la- 
boratorial dos fatores 
VIII e IX do coágulos. 

Estes pacientes de- 
vem ser acompanha- 
dos no centro de tra- 
tamento de hemofilia 
(CTH) existente nos 
hemocentros regio- 
nais, através de equipe 
multidisci linar, onde 
recebem, de forma gra- 
tuita, os fatores de coa- 
gulação necessário ao 
seu tratamento, com 
os esclarecimentos e 
orientações de sua en- 
fermidade. 

Os protocolos de te- 
rapêutico são bem de- 
finidos pela federação 
PET hemofilia, 
sendo o tratamento 
realizado pela infusão 
endovenosa de fatos 
deficientes, de acordo 
com a necessidade de 
cada paciente, visando 
ajudar a ele uma boa 
qualidade de vida. 

Ainda não existe 
cura para hemofilia, 
mas novas pesquisas 
podem torna-la possi- 
vel, daqui alguns anos, 


Gunimednortecapixaba 


Hemofilia 


através de terapêutica 
genética. 


Dra. Marly Emerick 
Gomes Seixas Henri- 
que | CRM: 2200 
Especialidade: HE- 
MATOLOGIA E HE- 
MOTERAPIA - RQE 
Nº: 470, PATOLOGIA 
CLÍNICA/MEDICI- 
NA LABORATORIAL 
- RQE Nº: 797 


MARQUES 


PRODUÇÕES E ESTRUTURAS 


ENTRETENIMENTO 
DE QUALIDADE 


(27) 99840-4433 
(27) 3371-4833 


Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 6433, Nova Betânia / Linhares - ES - 


E} Unimed Norte Capixaba 


INTERNET 


Aqui você encontra os 
móveis dos seus sonhos 


PELO ii TSAPP 
(927 99255-6465 


ARA Ré Bi 
SEU SONHO, SUA CASA 


* 27 2103-5599 


CMYK 


EM FRENTE AO SHOPPING 


